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  جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

  1850 - الفرق بين الودي والمني - نور على الدرب

  عبدالعزيز بن باز


  
  وهناك صاحبنا في هذه الرسالة ذكر انه لا يفرق بين انواع بعظ الماء لكن هناك من يقول ان هناك نوع ثالث وهو والودي ما ادري مات عليكم بعد البول مع البول في اخر البول
  -
    
      00:00:00
    
  



  هنا يلتبس لا يلتمس في اخر والمني يقول العلماء انه له رائحة تشبه رائحة اللقاح النخل قد يعني يستفيد من هذا اذا كان يعرف اللقاح قد يكون اه من رائحته يعرف انه مني
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      00:00:15
    
  



  وبكل حال هو في الغالب يعرف بالغلظة نعم. بارك الله فيكم به
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